CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 12º RODADA 


PA 


Gimnasia La Plata 


20/08/2021 às 12:30 
A Diego Aboi 


1) 


Unión Santa Fé 


O estádio único Diego Armando Maradona (ta Plato, Provincia de Buenos Aires) 


Germán Guiffrey 


Nicolás Contín 


Gimnasia La Plata 
45 


354 


Gimnasia La Plata 


17. Rodrigo Rey 
4, Leonardo Morales 
16. F. Gerometta 
24. Germán Guiffrey 
32, Matias Melluso 
47. Johan Carbonero 
10. Brahian Alemán (o) 
33. Nery Leyes 
443, Erik Ramirez 
48. Luis Miguel Rodrígu 
9. Nicolás Contin & 


1. Tomás Durso 
12 Guillermo Fratta Cabrera 
23. Maximiliano Coronel 
25. Lucas Licht 
f'5. Emanuel Cecchini 
11, Matias Perez 
15. Harrinson Mancilla 
18. Nicolas Colazo 
22. Matias Miranda 
127. Manuel Insaurralde 
26, Franco Ramón Torres 
37. S. Cocimano 


2) 
43 
ar 
55º 
73 
96 


Juan Nardoni 
Franco Calderon 


Juan Manuel García 


+ 


Ls Estatísticas 
Unión Santa Fé 


Posse de bola (%) 55 


Total de passes a13 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Unión Santa Fé 


25. Sebastián Moyano 
2. Franco Calderon & 
3 Gastón Corvalán (c) 

22. Emanuel Britez 

Vio.M Canete 

16. Federico Vera 

4 28. Juan Portillo 
4,30. Juan Nardoni & 
9. Fernando Márquez 
V15. Gaston Gonzalez 


429. Daniel Juárez 
Banco de Reservas 


35. Federico Bonansea 
6. Dylan Gissi 
f8.E Roldán 

19. Mauro Pitton 
21. Gastón Comas 
32. Marco Bognino 
7. Cristián Insaurralde 
f11.Juan Manuel Garcia D 
Nicolás Cordero 

1 23. Mauro Luna Diale 
134.K Zenon 
37. L Esquivel 





